Rapport  ang. 
"Spökbamb” 
Bil;  1 


Till  Chefen  för  Luft försvars avdelningen. 


Härmed  ha  vi  äran  rapportera,  att  vi  den  IG  dennes  omkring 
kl  0205  iakttogo  en  s k ”spökbomb" . Läge  enl.  bif,  skiss.  Ljus- 
skenet iakttogs  under  o;a  1 — 2 sek,  vax  gult  med 
och  upphörde  utan  de tonat i on  eller  dylikt.  Intet  ljud.  ITedslag 
i vattnet  eller  dylikt  kunde  iakttagas.  Höjden  uppskattades  till 


50  - 200  m. 


Såtenäs  den  1 9 augusti  1946. 
/ . / _ 


\L.  Lundberg  Lennart  Eriksson 

ICapten  vid  KF1  Kapten  KF1 


